جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 019 رقم الصفحة من 1 إلى 8 
المدرسة: اعدادية الكندي للبنين 
الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 

1 | 102041019001 | إبراهيم اكرم سعيد محمد ||| 75 | 95 | 60 | 88 | 85 | صفر | | معيد | 0 | 0 
| 2 | 102041019002 _| أبراهم سالم كمال سالم ________| 82 | 89 | 71 | صفر | صفر | 72 | | مع |[ ه0 | 0 
| 3 | 102041019003 | أبراهيم فاضل جاسم أحمد _______|| 77_ | 59 | 76 | صفر | صفر | صفر | | مع | 0 | 0 
| 4 | 102041019004 | أبراهيم محمد صبار محمد | خمس_ | 89 | 55 | 58 | 74 | 59 | | معيد |[ 0 | 0 
| 5 | 102041019005 | أبراهيم هلال علي عامر | 65 | 58 | %17 | 21 | صف | 51 | | مع |[ 0 | 0 
6 | 102041019007 | أحمد أوس كاظمناجي || 80 | 62 | صفر | 75 | 66 | 69 | | مع | 0 | 0 
| 7 | 102041019008 | أحمد ياد عبد الرحمن أحمد __| صفر | 58 | صفر | 31 | 26 | 38 | | معيد |[ 0 | 0 
8 | 102041019009 | أحمد حيدر إبراهيملفتة || 55 | 57 | 50 | 36 | 28 | 36 | | معيد | 0 | 0 
| 9 | 102041019010 | أحمد سعد هادي نادة علي || 70 | 84 | 78 | 64 | 53 | 50 | | نجج | 399 | 66.50 
| 10 | 102041019011 | أحمدسلام هادي رجب _________| 29 | 73 | خمس | 56 | صفر | 22 | | معيد |[ 0 | 0 
11 | 102041019012 _| أحمد سنان عصام عبد الرزاق_ | 76 | 96 | 89 | 95 | 79 | 74 | | تاجح | 509 | 84.83 
| 12 | 102041019013 | أحمد ععدل هاشم محمد ||| %18 | 20 | 912 | م | سبع | 12؟ |[0- | معيد |[ 6 | 0 
13 | 102041019014 |أحمدفراس منهل محمد _| صفر | 90 | صفر | 76 | 70 | 78 | | معيد |[ 60 | 0 
14 | 102041019015 |أحمد فلاح مهدي صالح ________| 72 | 83 | 82 | صفر | 87 | 76 | | معيد | 60 | 0 
| 15 ]| 102041019016 | أحمد لبيد سمير صبحي ||| 50 | 85 | 63 | 51 | 51 | 54 | | نجج | 354 | 59 
| 16 | 102041019017 _| أحمدمحمدأكرمحميد | 98 | 98 | 100 | 100 | 98 | 98 | | تاجع | 592 | 98.67 
17 | 102041019018 | أحمدمحمداحمدصالج || م | 88 | 24 | 88 | 88 | 68 | | مع | 0 | 0 
18 | 102041019019 |أحمد محمد يونس احمد | صفر | 59 | م |[ م | م | م | | معيد | 60 | 0 
| 19 | 102041019020 | أحمد موفق عبد عواد عمر | ما | صفر | صفر | 100 | صفر | | مع | 0 | 0 
2 | 102041019021 | أحمد نزار خضير عجاج ____| 53 | 77 | صف | 50 | 40 | 37 | | معيد |[ 60 | 0 
| 21 | 102041019022 | أحمد وليد جسم محمد || 90 | 97 | 83 | 81 | 88 | 89 | | نجع | 528 | 88 
| 22 | 102041019023 | أسامه محمد قاسم محمد ||| 50 | 95 | صفر | صفر | صفر | 25 | | مع |[ 0 | 0 
| 23 | 102041019024 | أسعد مدحت جمعه عبد الحليم|_ |[ 37_ | 31 | صفر | م | صفر | 913 | | مع |[ 0 | 0 
| 24 | 102041019025 _| ألحسن محمد هاشم كافي >>> |[ 91 | 95 | 85 | 86 | 95 | 85 | | ناجح 89.50 
25 102041019026 أمير ثامر عبيد محمد 75 81 50 67 72 63 ناجح 408 68 








جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 019 رقم الصفحة من 2 إلى 8 
المدرسة: اعدادية الكندي للبنين 
الفسرع + إحياني الدور الأول 2020/2019 

دمع و كك EEE‏ 12 2 1 2 22 7783 
| 27 | 102041019028 | أمير عباس محسن خضير- | || 97 | 97 | 97 | 92 | 97 | 98 | | ناجج | 578 | 96.33 
a o SES‏ ا 0 
| 29 | 102041019030 | احمد سعد ابراهيم محمد ______| 31 | م | صفر | م | صفر | 916 | | مع |[ 0 | 0 
| 30 | 102041019031 | انس عبد العزيز يوسف رمضان__ | 52 | 70 | 62 | 87 | 56 | 62 | | ناجج | 389 | 64.83 
REC I T TE UT‏ و ا ا ا 98.17 
٠‏ 32 | 102041019033 _| بشار حارث عبد الجبارنعوم | 76 | 95 | 89 | 73 | 74 | 77 | | تاجح | 484 | 80.67 
SS‏ ل Il E‏ 0 
| 34 | 102041019035 | بكر عمد ناصرحسين | صفر | 90 | 87 | صفر | 60 | 62 | | معيد | 0 | 0 
35 | 102041019036 | جود صباح حسن راشد __| 57 | 78 | صفر | 50 | صفر | 55 | | معيد |[ 0 | 0 
Cl EMM EON ODT E‏ 0 
| 37 | 102041019038 | حسن عامر صبحي أمين | 36 | 64 | 25 | صفر | 22 | %7 | | معيد | 0 | 0 
38 | 102041019039 | حسن محمود عبد الجواد محمد | 85 | 98 | صفر | 92 | 100 | 89 | | مع | 6 | 0 
| 39 | 102041019040 | حسين احمد عبد الواحدمحمود __ |[ 50 | 67 | 26 | 29 | 35 | 22 | | ميد |[ 0 | 0 
| 40 | 102041019041 | حسين ثبت حسون عبد الله | 64 | م | 65 | م | م | صضفر| | معيد |[ 0 | 0 
| 41 | 102041019043 | حسين شمل سعدون محمد _| صفر | 92 | 93 | صفر | 94 | 85 | | معيد |[ 0 | 0 
| 42 | 102041019044 | حسين عدنان صبيح عيدان | | 99 | 98 | م | 98 | 97 | 92 | | ميد | 0 | 0 
| 43 | 102041019045 | حسين ليث يعقوبيوسف | 70 | 86 | صفر | 81 | 92 | 94 | | ممعيد | 0 | 0 
| 44 | 102041019046 | حسين مظفر عوده مزعل | 74 | 98 | 94 | 65 | 69 | 66 | | ناجج | 466 | 77.67 
| 45 | 102041019047 | حسين مهدي صالح مهدي ||| 50 | 50 | صف | 37 | 26 | 919 | | معيد | 0 | 0 
MI BIT HM ES 1020110190586‏ 97.83 
| 47 | 102041019049 | حيدر حسن محسن عبد لباقي __| 93 | 99 | 99 | 92 | 97 | 100 | | ناججح | 580 | 96.67 
48 | 1020410190560 | حيس حسين جباررشيد 222 | 95 | 98 | 99 | 83 | صفر | 92 | | مع | 6 | 0 
| _ 01051 _ خط وس كر عد ال ااا | عه | هه م طش | اا( لت | ا 0 
0 | 102041019052 | رائد احمد عبد الرزاق سلمان 96 0 | 100 | 100 | 100 | 100 6 | 99.33 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 
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المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 019 رقم الصفحة من 3 إلى 8 
المدرسة: اعدادية الكندي للبنين 
الفجرع + إحياني الدور الأول 2020/2019 

51 | 102041019053 | نيد علاءهلدي صالح || 91 | 95 | 518 | 74 | 82 | صفر | | معيد | 0 | 0 
| 52 | 102041019054 _| نيه مازن حسين عبد الرحمن | 90 | 95 | 89 | 76 | 78 | 84 | | تاجح | 512 | 85.33 
| 53 | _102041019055 | نيد ياسر حسين زيدان | صفر | 90 | م | صفر | صف | 26 | | معيد |[ 0 | 0 
| 54 | 102041019056 _| زين العابدين صلاح عبد الله ياسين _ | 97 | 94 | 97 | 97 | 89 | 92 | | ناجج | 566 | 94.33 
| 55 | 102041019057 | سامر سلوان جودي جليل ||| 55 | 75 | م | 36 | صف | 55 | | ممعيد | 0 | 0 
ا ار ERR E N E IE IT IEEE‏ 0 
| 57 | 102041019059 || سج عمار عدنان ط4 ||| 99 | 99 | 100 | 98 | 100 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
3-55 ات EBE‏ 0 
| 59 | 102041019061 | سيف الدين حميد إبراهيم عبد الله | 35 | 33 | صفر | 27 | 9619 | صفر | | معيد |[ 0 | 0 
| 60 ]| 102041019062_| شهاب فيصل نوري خضير_____ | 67 _ | 59 | صفر | م | 27 | صقر |__ | معد |[ 0 | 0 
| 61 | 102041019063 | طه ضياء إبراهيم ملم | 92 | 97 | 99 | 98 | 88 | 99 | | ناجج | 573 | 95.50 
62 | 102041019064 | طه ضياء الدين نهم عبد المي 2 | م | 93 | 82 | 82 | 91 | م | | مييه | 60 | 0 
63 | 102041019065 | طه محمد مشعل فياض || 83 | 90 | 97 | 94 | 79 | 89 | | ناجج | 532 | 88.67 
| 64 | _102041019066_| ظاهر إبراهيم ظاهر حبيب | 84 | 95 | 93 | 85 | 88 | 80 | | نئاجع | 525 | 87.50 
| 65 | 102041019067 | عباس محمد علي عباس جاسم ___ |[ 92 | 98 | 86 | 90 | 98 | 85 | | تاجح | 549 | 91.50 
86 ]102011019068 عد رخفن حيت يريع __ | 0ة | 20 .| طن |50 |50 | صلل | | سد | ل 0 
| 67 | 102041019069 | عبد الرحمن فاروق فؤاد محمد شريف_ | 76 | 90 | 80 | 95 | 85 | 94 | | ناجج | 520 | 86.67 
68 | 1020410190720 | عبد الرحمن قتيبة غازي عبداللطيف | 374 | 96 | م | م | 65 | 65 | | مع | 60 | 0 
١‏ 102041019021_] عد لعزيز مازن فاسل صاع__ | عش | 29 | ام | 30 | م | فش | 8ل 0 
10901919072 عد لزي نحا صلا بوشن صاع قا( 24 | شم هو س 0 
| 71 | 102041019073 | عبد القادر سلمان حمد سلمان ‏ | 51 | | 25 | م | 41| | ميد | 0 | 0 
ا ا | 0 
73 | 102041019075 | عبد الله احمد ربيع سيد | 92 | 98 | م | 99 | 89 | 97 | | ميد | 0 | 0 
ELL‏ ا ا EE IL ETAIT‏ ناج | 510 | 85 

5 | 102041019077 | عبد الله بشار لميع غائب 63 97 صفر | 63 معيد 0 0 

عبد الأمير لعيبي حسن 


مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





|| قم الصفحة م"‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 

تسو ود رمز المدرسة : 019 رقم من 4 إلى 8 
المدرسة اعدادية الكندي للبنين 

اله : إحيائ 5 

لفرع: إحيائي الدور الأول 209 





î IEE اله‎ | ١ لعربية | الانكا الاحياء | الرياضيات]‎ TTF ١ قم‎ EE 
0 | 0 [| عبد الله جمال عبد الحسن سلطان__ |[ 80 | 89 | صفر | 85 | صفر | 86 | | معيد‎ | 102041019078 | 76 | 


| 77 | 102041019079 | عبد لله حسن عطيوي عبداتهدي2_ | صفر | 89 | م | 90 | 725 | 74 | | معد | 0 | 0 
| 78 | 102041019080 | عبد لله سعد محمد زكي علي | 98 | 99 | 100 | 100 | 93 | 98 |__| تاهج | 588 | 88 
79 | 102041019081 | عبد الله عبد القادر أسامه عبد القدر_ | 85 | 96 | 100 | 99 | 99 | 100 |__| جع | 579 | 96.50 
| 80 | 102041019082 | عبد لله علاء قاتق احص قزاده 22 | 92 | 98 | 94 | 83 | 78 | 80 |__| تج | 525 | 87.50 
| 81 | 102041019083 | عبدالمجيدعيساتهم 00 | 738 | 97 | م | 687 | م | صفر |2 | معد | 0 | 0 
521 | 102041019084 | عبد لله محمد عبد لله سن | 82 | 95 | 87 | 90 | 27 | 77 | | تج | 508 | 84.67 
| 83 | 102041019085 | عبد لله تسيب احمد سعد 0 | 80 | 85 | 89 | صفر | 88 | 90 | | معد | 0 | 0 
| 84 | 102041019086 | عبد الملك يعرب عطاعرييي2_ | 64 | 75 | صفر | صقر | م | صفر |2 | معد | 0 | 0 
| 85 102041019087 | عبد المهيمن وليد عارف توفيق 22 | 96 | 100 | 100 | 100 | 97 | 98 |__| تج | 591 | 98.50 
| 86 | 102041019088 _|عبدالوهب قيس قرسطن 2 | 94 | 92 | 93 | 91 | 96 | 92 |__| تاهج | 558 | 93 
571 | 102041019089 | علي انير مهدي دود 000 | 92 | 98 | 84 | 90 | 73 | 63 | | تج | 520 | 86.67 
| 88 | 102041019090 على أضدمصددهام 000060 | 95 | 99 | 100 | 99 | م | 100 | | معد | 0 | 0 
89 | 1020410190981 | علي جاسمعيدففته 200000 | 64 | 79 | صفر | 76 | 54 | 59 | | معد | 0 | 0 
| 90 | 102041019092 | علي خليل إبراهيم عبد اله______| 97 | 90 | 99 | 92 | 80 | 94 | | ناهج | 552 | 92 
| 91 | 102041019093 _|عليتريد معن عبد لكريم 200 | 88 | 98 | م | 99 | م | 100 | | معد | 0 | 0 
| 92 | 102041019054 علي طرق عباس عيدلله2_ | 50 | 77 | 26 | 50 | صف | 38 | | معد | 0 | 0 
| 93 | 102041019095 | علي طه مغامس سليمان 2 | 88 | 98 | 100 | 96 | 85 | 100 |__| ce‏ | 567 | 94.50 
94 | 102041019096 | علي عبد الحسين توري سعيد2_ | 71 | 59 | 85 | 83 | 75 | 84 |__| تج | 437 | 72.83 
| 95 | 102041019099 | علي وسام زهي عبد الحسين___| 50 | 57 |9012 | 23 | صفر | 38 | | معد | 0 | 0 
96 | 102041019100 |عليوليد عليصين 00022 | 83 | 88 | 64 | 51 | 580 | 66 |__| تاهج | 402 | 87 
| 97 | 102041019101 | عمارياسر علي محمود 00 | 90 | 97 | 94 | 94 | 95 | صفر |2 | معد | 0 | 0 
10206101010296 عمر جم معارب سین | 4 | 98 | 92 90 |25 | 95 | | | 20 7.07 
| 1020101903 | صرحتوعس ضوف | 99 | 1909 | 99 | 100 | 190 | 190 | | نت | 557 | 980 
100 102041019104 عمر ذاكر محمود حسن 83 93 83 79 69 61 468 78 





عبد الأمير لعيبي حسن 
مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 








المديرية :_الكرخ الأونى رمز المدرسة : 019 رقم الصفحة من 5 إلى 8 

1 المدرسة: اعدادية الكندي للبنين 

الفرع : إحيائي الدور الأول 2020/2019 
|101 | 102041019105 _| عمر عصام حسين خلف______| 90 | 95 | 89 | 76 | 95 | 83 | | نجع | 528 | 88 
|102 102041019106 | عمر عماد عبد الوهاب علي ____| 95 | 100 | 99 | 90 | 97 | 98 | | ناجع | 579 | 96.50 
|103 | 102041019107 | عمر غسان علي جسم 222 | صقر | 78 | 85 | صفر | 61 | 57 | | مع | 6 | 0 
104| 102041019109 | غيث زياد خوام عفيصان _____| 57_ | 57 | 36 | صفر | 50 | 35 | | معد |[ 0 | 0 
105] 102041019110 | فاروق محمود علي عبود 20200 | صفر | 100 | صفر | صفر | صفر | | معد | 0 | 0 
IOS‏ سس جك م 9 2 الاك ل 2 الل 231 السك ا 22 5031 10 الي 
|107 | 102041019112 | قصي مصطفى محسن خلف ‏ | 67 | 82 | 67 | 57 | 77 | 80 | | نالجع | 430 | 71.67 
|108 | 102041019113 | كرار رائد عباس كاظم ________| 33 | 40 | صفر | م | 20 | 50 |20 | معيد |[ 6 | 0 
109 | 102041019114 ]ليث محسن إبراهيم متعب | 72 | 90 | صف | 86 | 94 | 96 | | مع |[ 0 | 0 
110| 102041019115 | محمد أحمد سلمان مصلح ||| 85 | 90 | صفر | 99 | 85 | صفر | | مع | 0 | 0 
|1111| 102041019116 | محمد أحمد علوان صالخ | 86 | 89 | 92 | 86 | 93 | 82 | | نجع | 528 | 88 
| 112] 102041019117 | محمد أحمد محمد أحمد | 91 | 100 | 100 | 93 | 97 | 100 | | نتاجع | 581 | 96.83 
113| 102041019118 | محمد ياد شهابأحمد || 72 | 72 | صف | 65 | 41 | صفر | | مع |[ 60 | 0 
|114 | 102041019119 | محمد اياد موحان عبد اللءه_|1_ |[ 84 | 87 | 58 | 62 | 58 | 65 | | نجج | 414 | 69 
115| 102041019120 | محمد جعفر عدنان حسن ||| 91 | 98 | 98 | 94 | 96 | 100 | | نجج | 577 | 96.17 


6 019121 | محمد حسان نوري مضو | 98 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | | ناهم | 597 | 99.50 
1171| 102041019122 | مصصدحسنفيصلعيوي 2 | 84 | 93 | 88 | 96 | 79 | 65 | | تج | 525 | 87.50 
1181| 102041019123 | محمد حيدر عبدالهريمهدي22_ | صفر | 987 | صفر | صفر | صقر | 85 | | معد | 0 | 0 





| 119] 102041019124 | محمد دهام محمددهام | 99 | 100 | 100 | 99 | 98 | 100 | | نئاجع | 596 | 99.33 

120| 102041019126 | محمد صلاح حسن شريف 11 | صفر | 50 | 25 | م | 25 | م | | معد | 0 | 0 

121] 102041019127 | محمد عماد شكر محمود | 50 | 80 | 26 | 63 | 26 | 67 | | معد | 0 | 0 

| 122] 102041019128 | محمد غانم سلم توفيق |1 |[ 79 | 96 | 87 | 78 | 77 | 79 | | نجع | 496 | 82.67 

123] 102041019129 _| محمد فراس محمد عبد الرزاق | |[ 79 | 95 | 94 | 73 | 85 | 99 | | ناجج | 525 | 87.50 

| 124] 102041019130 _| محمد فوزي علي حسين |1 |[ 84 | 100 | 98 | 99 | 96 | 86 | | ناجج | 563 | 93.83 
١1 125‏ | محمد قيس حميد علي 89 90 %16 97 75 76 معيد 0 0 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مركز فحص الدراسة الاعدادية الفرع / الإحيائي / مشروع الدفتر الالكتروني 





|| قم الصفحة مر‎ ٠ ز المدرسة‎ ١ 
8 رمز المدر 019 رقم من 6 إلى‎ r 
المدرسة 8 اعدادية الكندي للبنين‎ 
١ ال : إحبائ‎ 
209 لفرع: إحيائي الدور الأول‎ 





سالط عدبية | الاكيزية| اعيام [لرياضيات] ايء | افيزياء | لعفت |_| 
[مصد همل مسطفى سن ||| | 62 | 91 | 63 | 50 | 60 | 27 | | معد | 


102041019132 





| 102041019132 | سيد | 0_| 
127 | 102041019133 _| محمد مؤيد حسين علي كرم 11 |[ 80_ | 72 | صفر | 36 | 50 | صف | | معيد |[ 6 | 0 
128 | 102041019134 _| محمد ماجد طعمةحواس | 90 _ | 95 | صفر | صفر | 85 | صف | | معيد |[ 6 | 0 
|129 | 102041019136 | محمد مسعود هتي محمود ____| 93 | 92 | 95 | 100 | 90 | 93 | | تاجح | 563 | 93.83 
130 | 102041019137 | محمد نجاح منيرجمعه ||| 64 | 50 | م | 54 | 50 | 50 | | معيد | 6 | 0 
1311| __102041019138_| محمد نجدات مرعب عبد الرحمن__ | 99_ | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | | تاجح | 598 | 99.67 
1321| 102041019139 | محمد هلال علي عامر_____| 97 | 90 | 90 | صفر | 93 | 89 | | معيد | 6 | 0 
1331 | 102041019140 | محمودليث حامدحمدي ||| 51 | 74 | 50 | 36 | 27 | م | | ميد | 6 | 0 
134 | _102041019141 | محمود وسيم عبد الوهاب عبد الرزاق_ | 75_ | 94 | 87 | صفر | 68 | 61 | | معيد |[ 6 | 0 
|135] 102041019142 | مرتضى عامر حسين جواد ___| 58_ | 62 | صفر | 24 | 39 | صف | | معيد |[ 6 | 0 
|136 | 102041019143 | مصدق أسوان نشمي صياح ___| صفر | 91 | 74 | 93 | م | 96 | | معيد | 6 | 0 
137 | 102041019144 | مصطفى أحمد سعيد رحيم | 64_ | 87 | 69 | 54 | 50 | 36 | | معيد | 6 | 0 
102041019145_]138 | مصطفى ثائر كاملحسن | 84_ | 86 | 74 | 52 | 57 | 62 | | ناهج | 415 | 69.17 
| 139] 102041019147 | مصطفى سميررضامحمد | 92 | 100 | 100 | 93 | 88 | 91 | | نجع | 564 | 94 
140 | 102041019148 | مصطفى عبد الله وهيب غزال 0 | صفر | 64 | 50 | 68 | 35 | صفر | | معيد |[ 60 | 0 
| 141| 102041019149 | مصطفى عدنان شهاب أحمد | 70 | 67 | 68 | 60 | 67 | 56 | | نجج | 388 | 64.67 
142| 102041019150 | مصطفى عذاري فياض بندر __| 61_ | 75 | 50 | 56 | 52 | صف | | معيد | 6 | 0 
143 | 102041019151 | مصطفى علي إبراهيم حسين ____| 36_ | 71 | 26 | ست | 52 | 54 | | معيد | 6 | 0 
144| 102041019152 | مصطفى علي زيدان خلف | 87_ | 99 | 98 | 95 | 97 | صف | | معيد | 6 | 0 
145 | 102041019153 | مصطفى عمر عبد الكريم حسين_|_ | صفر | 80 | صفر | 51 | م | 40 | | معيد | 6 | 0 
146 | 102041019154 | مصطفى محمد صداع حنشل || |[ 37_ | 50 | صفر | 25 |9813 | 40 | | معيد | 6 | 0 
|147 | 102041019155 _| مصطفى ناطق برهان داود__ | 87_ | 94 | 90 | 71 | 76 | 83 | | ناجج | 501 | 83.50 
148 | 102041019158 _| منتظر حامد عبد الرضاكرم ___| 72_ | 96 | 82 | 81 | صف | 88 | | معيد | 6 | 0 
149| 102041019159 | منتظر منهال محمد حسن ||| 83 | 87 | 92 | 77 | صفر |[ م | | معيد | 6 | 0 
0 | 102041019160 | منير عبد الحسن مزبان غنتاب 72 74 : 1 | 64 | 72 معيد 0 0 
عبد الأمير لعيبي حسن 
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| 102041019163 | مهيمن عبد أسماعيل عدوان_____ | 78_ | 85 | صفر | 


151 | معيد | 
| 152 

153| 102041019164 | ميسرة سعد صلاح أحمد |_| | 68 | 
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صفر | 72__ 
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| 102041019165 | نور الدين باسم خضير عبد اللهه__ | 87_ | 

| 102041019166 | همام علي محمود عبد الرزاق__ | 73_ | 87 | 90 | 

| 102041019167 | همام محمد جياد عواد 0 | 97 | 100 | 100 | 100 | 
7| 102041019168 | همام يحيى سلمان عبد 10000 | 85 | 89 | 94 | 83 _ 
|158 | 102041019170 _| وثاب جاسم حسين دنان 00 | 94 | 97 | 100 | 99 | 
159| 102041019171 _| وقاص سعد عدنان عبد الله__ | 87 | 96 | 98 | صفر | 98 | 96 | 
160| 102041019172 _| ياسر سليم عبد الجليل نور _____| 50 | 60 | 32 | صفر | م | 29 | 
1611| 102041019173 | يسرمصدموقق عاص 2000 | 92 | 100 | 89 | 66| 91 | 2 
162| 102041019174 _| ياسر مهند جابر محسن || 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 94 | 
163| 102041019175 _| ياسين أكرم حسين مراد_ 100 | 97 | 96 | م | 100 | 99 | 100 | | معد | 
164| 102041019176 _| يشار باسل محمد جميل 10000 | صفر | 85 | صفر | م | م | م | | معد | 
165| 102041019177 _| يوسف باسم شلال سعدون 11 | 32 | 40 | صفر | %12 | 33 | 20 | | معد | 
|166 | 102041019129_| سف كليل جاسم حلي ا | 88 | 9575 | 85 | 50 | 52 | 85 |__| تك ا 
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|167 | 102041019180 | يوسف عبد السلام صالح غلام | 91 | 90 | 90 | 97 | م | م | | ممعيد | 
[168| 102041019181 | يوسف عبد الوهاب حنتوش محمد |[ 32 | 68 | م | م | م | 29 | | ممعيد | 
|169 | 102041019182 | يوسف علاء خليل عبد _____| 74 | 85 | صفر | صفر | 90 | 84 | | ممعيد | 
 |]170 |‏ 102041019183 | يوسف على حسين حسن | م | 100 | 87 | 92 | 82 | 93 | | ممعيد | 
|171]| _ 102041019184 | يوسف مصطفى أزهر محمد ناظم_ | 62 | 54 | 59 | 33 | 59 | 67 | | ممعيد | 
2 | 102041019185 | يوسف هيثم محسن أكبر 87 94 98 76 96 91 حت 542 
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